Ministerul Educaţiei Naţionale 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 


e Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 


Examenul de bacalaureat național 2019 


Proba E.d) 


Proba scrisă la FIZICĂ 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 


e Nu se acordă fracțiuni de punct. 
e Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat 
pentru lucrare la 10. 


Varianta 5 


A. MECANICĂ (45 puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. a 3p 
2. d 3p 
3. a 3p 
4. b 3p 
5. d 3p 
TOTAL pentru Subiectul | 15p 
A. Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 4p 
reprezentarea corectă a: greutății 1p 
forţei de reacțiune normală 1p 
forţei de frecare 1p 
tensiunii în fir 1p 
b. Pentru: 4p 
N=G; 1p 
G, = mg 2p 
rezultat final N = 20N 1p 
C- Pentru: 4p 
T- Fa = ma 2p 
Fu = uN 1p 
rezultat final: T = 8N 1p 
d. Pentru: 3p 
m>9-T =m,a 2p 
rezultat final m, = 1 kg 1p 
TOTAL pentru Subiectul al ll-lea 15p 
A. Subiectul al III-lea 
IIl.a. Pentru: 4p 
2 
mv 
E == 3 
co 2 p 
rezultat final: Ey =1,6J 1p 
b. Pentru: 3p 
Lg = G: d:cos90* 2p 
rezultat final: Lg =0 1p 
C. Pentru: 4p 
AE, = Lotar 1p 
Ea — Eo = a 1p 
L; = —umg-d 1p 
rezultat final: v, =3 m/s 1p 
d. Pentru: 4p 
E, = Ey 2p 
E „ = mgh 1p 
rezultat final: h = 0,45m 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 1 Varianta 5 


Barem de 


Filiera tehnologică — profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului 


evaluare şi de notare 


Ministerul Educaţiei Naţionale 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 


B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (45 puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. c 3p 
2. a 3p 
3. c 3p 
4. b 3p 
5. d 3p 
TOTAL pentru Subiectul | 15p 
B. Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 3p 
mM = V1: Ma 2p 
rezultat final m, = 56g 1p 
b. Pentru: 4p 
Mo = i 3p 
rezultat final m, = 6,7 -107 kg 1p 
C. Pentru: 4p 
Tı = +273 1p 
Ta = t +273 1p 
Waki fu 
V2 VaTa 
rezultat final V, / V> = 7/30 1p 
d. Pentru: 4p 
Pr = 2P4 1p 
Fi = u 2p 
A h 
rezultat final 7, = 560 K 1p 
TOTAL pentru Subiectul al ll-lea 15p 
B. Subiectul al Ill-lea 
IIl.a. Pentru: 4p 
reprezentare corectă în coordonate p-V 4p 
b. Pentru: 4p 
Uz _vC,To i 
U, vC, T 
T =2T, 2p 
rezultat final U,/U, = 2 1p 
C: Pentru: 3p 
Lia = PulV2 - V,) 2p 
rezultat final L, = 2000 J 1p 
d. Pentru: 4p 
Q =VC (T; - T3) 2p 
=h 1p 
rezultat final Q, = —3 kJ 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 2 Varianta 5 


Barem de evaluare şi de notare 
Filiera tehnologică — profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului 


Ministerul Educaţiei Naţionale 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 


C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU 
Subiectul | 


(45 puncte) 


Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. c 3p 
2. d 3p 
3. c 3p 
4. a 3p 
5. a 3p 

TOTAL pentru Subiectul I 15p 

C. Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 3p 
aiil E 
RR Fe p 
rezultat final R, =12Q 1p 
b. Pentru: 4p 
U=I-R, 3p 
rezultat final / = 2 A 1p 
c. Pentru: 4p 
E=U+u 2p 
u=l-r 1p 
rezultat final E = 28 V 1p 
d. Pentru: 4p 
E 
l == 1 
AT p 
Uy = E- la “r 1 p 
rezultat final /, =14A , Uy =0V 2p 
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p 
C. Subiectul al IIl-lea 
lll.a. | Pentru: 4p 
l= = 1 
Rar P 
R, =R, +R, 2p 
rezultat final / = 1,5 A 1p 
b. Pentru: 3p 
Pp, =1°R, 2p 
rezultat final Pa, =11,25W 1p 
C. Pentru: 4p 
Wp, = PR,At 3p 
rezultat final W,, = 2700J 1p 
d. Pentru: 4p 
Pura = EI 1p 
R,R 
Ran = 2113 
2 RR 1p 
E 
[= 
R + Ra +r Ip 
rezultat final Psa = 48 W 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 3 Varianta 5 


Barem de evaluare şi de notare 


Filiera tehnologică — profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului 


Ministerul Educaţiei Naţionale 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 


D. OPTICĂ (45 puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. b 3p 
2. a 3p 
3. d 3p 
4. a 3p 
5. b 3p 
TOTAL pentru Subiectul | 15p 
D. Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 4p 
construcția corectă a imaginii 4p 
b. Pentru: 4p 
1 1 
Dia C, 2p 
X% X 
X, =-1m 1p 
rezultat final: —x, = 0,2m 1p 
c. Pentru: 3p 
eai 
x, 1p 
Y2 
p==— 1 
Yı i 
rezultat final: y, = 1cm 1p 
d. Pentru: 4p 
1 1 k 1 2 
SEEREN re p 
sistem f h 
1 
C, =— 
1 f 1p 
rezultat final: f =-50cm 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Il-lea 15p 
D. Subiectul al Ill-lea 
lll.a. | Pentru: 3p 
[ei 
V, = — 
2-7 2p 
rezultat final: v, = 1,73 -10° m/s 1p 
b. Pentru: 4p 
N, - sini = np-sinr 3p 
rezultat final: r = 30* 1p 
c. Pentru: 4p 
; d 
sinr = ——— 3 
2- MN j 
rezultat final: MN = 2cm 1p 
d. Pentru: 4p 
r =90° 1p 
Ë = 90° -r 1 p 
n, sini' = n; 1p 
rezultat final: ng = 1,5 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică Varianta 5 


Barem de 


Filiera tehnologică — profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului 


evaluare şi de notare 


